TRÍADES: POSICÄO ABERTA E POSICAO FECHADA 


-Antes de aprendermos quais as possibilidades de aberturas em 
um Triade vamos definir o que é “Oitava", intervalo de Oitava. 


- Oitava é o intervalo de oito notas de uma nota a outra. Essa 
definicäo se explica através do caminho que percorre uma nota 
dentro de uma escala maior até chegar nela mesma 8 notas depois. 


-Uma Triade está na Posição Fechada quando suas 3 notas 
estiverem dentro de uma mesma Oitava. 


-Uma Tríade está na Posição Aberta quando uma ou duas notas de 
sua formação estiverem “fora” da Oitava. 


